تقر بيات عد الكاها العلقاشية ش 


اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي | 


(1) في التفاعل: ۴٠2*‏ ج *3ه] فإن العملية التي تحدث وسببها هما: 
(أ) أكسدة / فقد (1) الكترون (ب) أكسدة / فقد (5) الكترون 
)ج( کک / اكتساب (1) الكترون (د) اختزال / اكتساب (3) الكترون 
(2) عند ج من ر فى محلول كبريتات النحاس لا يحدث تدفق للإلكترونات بسبب: 


(أ) تلامس ازا الخارصين 


و ابا تردق ر 


(ج) نصف الخلية (2) التي يتم توصيلها بالقطب السالب 
(د) نصف الخلية (/1) التي يحدث عنده الاختزال 
(5) وضع ساق من عنصر ۸ في محلول لأيونات العنصر ٠8‏ فإذا لمت أن تكافؤ العنص )ثم ثنائي 
وتكافؤ العنصر 8 أحادي. فإن عدد مولات ۸ الذائبة: , 

(أ) ضعف عدد مولات 8 المترسبة 

(ب) نصف عدد مولات 8 المترسبة 

(ج) تساوي عدد مولات 8 المترسبة 

(د) ثلاثة أمثال عدد مولات 8 المترسبة 


(6) عند وضع قطعة من النحاس في محلول كبريتات الخارصين 4م2050 1/1 1» أي مما يلي صحيح؟ 


(أ) يقل [222] (ب) يقل [2*ں)] 
(ج) يقل [ 5042| (د) لا يحدث تغيير 

(7) أحد الفلزات التالية لا يمكن أن يكون أنود مع باقى الفلزات الأخرى عند تكوين خلايا جلفانية بينهما: 
(أ) النحاس 


(ب) الخازصر 
(ج) ١‏ 0 
(د) الصو As‏ د 


(8) في خلية دان h2‏ 2 رنت o‏ الموجود في القنطرة الملحية بأحد 
المحاليل اتخ بادا 

( دري تدس ا 

(ب) نيترات مم 

(ج) كلوريد الكالسيوم. 

(د) كبريتات البوتاسيوم. 


(أ) جهد أكسدة الكاثود أكبر من جهد أ 
(ب) جهد اختزال الأنود أكبر من جهد اختز توي 
(ج) جهد أكسدة الكاثود أقل من جهد أكسدة الأنؤدا 
(د) جهد أكسدة الكاثود يساوي جهد أكسدة الأنود 


(10) في التفاعل التالي الذي يحدث في إحدى الخلايا الجلفانية:*8"2 + 261 Cla +S‏ 


اوسا ان د 4 ف 
(أ) تزداد كتلة صفيحة القصدير 51 0 

(ب) تنتقل الإلكترونات من اح إلى 511 

(ج) يزداد تركيز الأيون 8*2 

(د) اتجاه انحراف مؤشر الفولتميتر نحو 8 


(11) من أنصاف التفاعلات التالية: 
7 
۷ 0.25 - 3 آل ححت ع2 + Ni” (aq)‏ 
HE E° =+ 0.86 V۷‏ ججح Hg aq) + 2e‏ 
فإن القوة الدافعة الكهربية رومع للخلية الحادث فيها التفاعل التالي تساوي: 


Hg وى‎ + Nig) => Ni’ aq) + HE0) 


11V ()‏ (ب) ۷ 0.61+ 
)ج( ا 7 (د) ۷ 0.61- 
(12) خلية مر طز الاصيطلاحي: Ni / Ni // 2Au* / 2 Au‏ فإذا علمت أن: 
0 39 267+ 31:2 جحت Ni‏ 
XN‏ 


ما قيمة ۴م لهذ الخلية؟ 
|( لا 1.25- 
)( ل 7 
(ج) لا 1.175- 
(13) بناء على المعلومات فَيّ#الاجدول الآتي: 


@ 
ار ی | ر سا 
wr.‏ 
تلقاذ 8 
ني ر م 


فإن العبارة الصحيحة من العبارات الآتية هي: ‏ أك ١"‏ 
(أ) يمكن تحريك محلول كبريتات النحاس 0101504 بئلعة 
(ب) في خلية قطباها (00/2101) تنتقل الإلكترونات في | 
(ج) في خلية قطباها (/20/01) يقل تركيز أيونات النحاس 
(د) يمكن حفظ محلول كبريتات الكادميوم 0050(4 في وعاء من فلز الخارصين , * 

(14) في خلية الوقود فإن هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل أثناء تشغيل الخلية: 

(أ) يحدث له أكسدة ويفقد 4 الكترونات 


Au 113نم جب‎ + 3e7 


(ب) يحدث له أكسدة ويفقد 2 الكترون 
(ج) لا يحدث له أكسدة ولا اختزال 
(د) يحدث له اختزال ويكتسب 4 الكترونات 


(15) أثناء تشغيل بطارية الرصاص الحامضية فإن كبريت مجموعة الكبريتات: 
(أ) يحدث له أكسدة ويفقد 4 الكترونات. 
(ب) يحدث له أكسدة ويفقد 2 الكترون. 
(ج) لا يحدث له أكسدة ولا اختزال. 
(د) يحدث له اختزال ويكتسب 4 الكترونات. 
(16) ا للمحلول مشبع من المادة المتكونة على أقطاب المركم الرصاصي أثناء التفريغ› 


xX 
كم الرسلاصي:‎ 


تساوي ê‏ ماعدا: 
() تركيز الگاتبونا* SE‏ 
(ب) تركيز الأند اتن 


(ج) الجذر التربيعي 5 
(د) نصفٍ ا الأنيونات 


(ج) يزداد الرقم الهيدروجيني ل 
(د) تقل كتلة القطب السالب ' 
(18) عند حماية الحديد بفلز أقل في جهد 
(أ) تعتبر العملية حماية كاثودية 

(ب) يعمل الحديد كقطب سالب عند حدوث خدش 

(ج) يحدث لأيونات الفلز عملية اختزال 

(د) يعمل أكسجين الهواء كعامل مؤكسد 4 
(19) أي مما يلي يعتبر حماية كاثودية؟ 9 

(أ) جلفنة الحديد 

(ب) تغطية الحديد بالنيكل 

(ج) تغطية النيكل بالمنجنيز 

(د) تغطية الخارصين بالماغنسيوم 


موقع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمعى 


(20) الجدول التالي يوضح جهود الاختزال القياسية للعناصر /الا , 2 , /ا ,× 


جهد الاختزال لا 2.37 - | -0.25V | -0.74V | -1.66V‏ 
فإن الاختيار الذي يعبر عن حماية أنودية هو: 
(أ) العنصر / يطلى بالعنصر ۷۷ 
(ب) العنضر ۷ يطلى بالعنصر × 


(ج) ١‏ يطلى a‏ 
(د) العاصر ۷0 يطلى بال 1 


(21) الفلز المستخدم كغطاء أنودي 
(أ) جهد اختزاله أكبر من اله 
(ب) اقل نشناظاً من الفلز | 
(ج) يعمل كاملا مختزل عند 


ولاح وو د ع 
(ج) الخارصين أكثر نشاطاً من الماغنسيوم 2 8 


ا 
(د) الماغنسيوم يتأكسد بسهولة أكبر من الخارصيك؟ ب 


(23) الفلز الذي يتاكل: 

(أ) يكتسب إلكترونات. (ب) تحدث اختزال 

(ج) يقوم بدور العامل المختزل. (د) يقل عدد 

4) يمكن حماية قطعة من الحديد من التآكل عن طريق: 9 
(أ) وضعها في محلول حمض قوي (ب) جعلها كاثود 

(ج) ملامستها بقطعة من النيكل (د) ملامستها بقطعة من الفضة 

5) أي من الطرق التالية تعتبر حماية أكثر كفاءة في مختلف الظروف؟ 

(أ) الحماية الكاثودية (ب) تغطية الحديد بمادة عضوية 

(ج) الحماية الأنودية (د) تغطية الفلز بالسلاقون 


تدريبات على الخلايا التحليلية (الالكتروليتية 


أختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي | 


(1) تسمى العملية التي تستهلك فيها الطاقة الكهربية لإحداث تغير كيميائي: 


(أ) التآكل. (ب) التحليل الكهربائي. 

(ج) التأكسد. (د) التحليل الكيميائي. 
(2) يحدث نقل للشحنة عبر محلول الكتروليتي عن طريق: 

(أ) حر 9 / (ب) حركة البروتونات 

(ج) حركة الذر N‏ (د) حركة الأيونات 
(3) تمر الكهرباء 5 بروميد (أرصا || بسبب وجود: 

(أ) الكترونات:حرة S‏ 0 متحركة 

)ج( د تسا أ نت مماهة 


(4) عند التحليل ركهربي لمصهور كلورويد”ا ا چ هد جف تل ل 2 کک 


ر کہ سرت ]020 ت 
ب سرع هد تیر رتولا مو 


© ھر عت اتب اجب لے ہوا 93336 
رت ع اق تب ر ا دكي 


لمدة ساعة ‏ أي مما يلي صحيح؟ (1=1 ,35.5 = 
(أ) يتكون عند المصعد غاز الكلور وعند المهبط غاز ١‏ جين 
(ب) تزداد كتلة الكاثود بمقدار ى 6.62 
(ج) حجم الغاز المتصاعد عند الأنود | 4.18 (575 tج)‏ 4 ف 
(د) لا يتغير تركيز المحلول 
(6) ما حجم غاز الهيدروجين المنطلق عند إمرار تيار شدته .2 3 في محلول مخفف من حمض 
الهيدروكلوريك لمدة 5 دقائق في 78 5؟ [1 = إا] 
L )(‏ 0.104 (ب) ا 0.209 
)ج( L‏ 0.052 (د) L‏ 0.401 


(7) عند التحليل الكهربي لمحلول نيترات الفضة ترسب و 1.08 من الفضة على الكاثودء ما حجم 


غاز الأكسجين المتصاعد عند الأنود في الظروف القياسية؟ ]16 = [Ag = 108, O‏ 
(أ) ام 28 (ب) امم 56 
(ج) ml‏ 168 (د) اm‏ 224 


(8) عند التحليل الكهربي للماء المحمض بحمض الكبريتيك نتيجة مرور © 38600 في خلية تحليل 


س صحيح؟ 


ختيارات حجم 02 المتصاعد حجم H2‏ المتصاعد 
8 


4.48 L 
8.96 L 
2241 : 448 8 EK 
2.24 1 1 1 الاجر‎ 
محلول کت النحایں ,50 يزه 1 0.2 وحجمه 101 600 أمر به تيار كهربي شدته‎ )9( 
من 00 المحلول؟‎ 0.03 mol ما الزمنَ اللارّم لكي يتبقى‎ ۰96.5 A 
1 180 5 )( 
(ج) 5 90 “+ م‎ 


8 
(10) أمرت كمية من الكهرباء في خليتين تجليليتيد 
في إلكتروليت الخلية الأولى والذي يحتوي علكٌ”أيقآنات روم)2* °4 
8 يا 
إلكتروليت الخلية الأخرىء ما عدد تأكسد الكروم فيا طحلوله! لكترولبت 
() 3 (ب) 
(ج) 1+ )د( 4+ 


بوط لحري سر لا لي او الأنود 
تساوى | 1.12 في 578 وكانت كتلة الفلز المترسب عند الكاثود ى 6.8. أي مما بلي غير صحيح؟ 


(أ) كتلة الأكسجين المتصاعدة تساوي ن 1.6 

(ب) الكتلة الذرية للفلز تساوي و 102 

(ج) كمية الكهربية المارة في المحلول ۴ 0.1 

(د)الكتلة المكافنة الجرامية للفلز تساوي 0 34 


(12) يتحلل محلول و610»! كهربياً تبعاً للتفاعل: ر30 + 21661 + 2166105 
فإن كمية الكهربية اللازمة لإنتاج 7701 1 من 1261 تساوي: 


F )0(‏ 6 (ب) ۴ 3 
(ج) 1F‏ )د( 2F‏ 
(13) عدد الإلكترونات التي يتضمنها مرور ۴ 1 في محلول إلكتروليتي يساوي: 
)أ( XY"‏ 8 (ب) 1023 × 6.02 
(ج) 0 (د) 1046 × 12 


(14) عند برل : في e‏ ام" 0.5 من الفلز × فإن صيغة هذا 
الكلوريد هي: 2 2 5 
X SX X2CI )(‏ 


ON 012 (€)‏ 
(15) الزمن ١‏ : يذالية معدنية بالتحليل الكهربي عند مرور تيار 


[Au = 196 e q+ شدته ۸ 2 تبعاً د‎ 
أ‎ 25 367.36 min )( 


6.12 min (e) 
محلول ملحه ف‎ 4 glatom كمية الكهربية اللازمة لترسيب‎ )16( 
3F ر‎ 2 F )أ(‎ 
4 (0 5 F (€) 
المادة التى تنتج من التحليل الكهربي لمصهور‎ )17( 
3)( (أ) ر۳2 عند الكاثود (ب)‎ 


(ج) رو)2ا© عند الأنود (د) رو)2ا0) عن 44 

(18) عند التحليل الكهربي لمصهور هيدريد الليثيوم اء أي ١‏ 0 التالية 
(أ) يتصاعد غاز الهيدروجين عند الأنود ويترسب الليثيوم على الكاثود 
(ب) يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود ويترسب الليثيوم على الأنود 
(ج) يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود ويتصاعد غاز الأكسجين عند الأنود 
(د) يتصاعد غاز الأكسجين عند الكاثود ويترسب الليثيوم على الأنود 


(19) أي أنصاف التفاعلات الآتية يحدث للقطب الموجب عند طلاء ملعقة حديدية؟ 
Cu*2(aq) + 26- (Î)‏ + (5)"ن© 
(ب) Cu*(aq) + 26- ¬ Cu°)s(‏ 
)ج( -26 + FE°(s) , Fe*(s)‏ 
(د) FE°(5)‏ -ه2 + Fe*2(s)‏ 

(20) اله تلزم للحصول على مول واحد من الألومنيوم من مصهور ۸|203؟ 
)ا( F‏ (ب) ۴ 2 

6 © )د(‎ 2 A FF e) 


(21) لتصاعد 0 24 من الأكسجين خدص وموم زم ية رة قرم 


2F )(‏ 07 (ب 
(ج) ع ر 
(22) في خلية بي: 
(أ) تذوب جميع 5 لا تت 
إن السطقة e‏ ا 
(ج) الفلزات الأكثر نشاطاً من تقوب في ١‏ 


(د) الفلزات الأكثر نشاطاً من لحان تتساقط أسفل الأنو 
(23) عند إمرار 19296 كولوم في إلكترو ليت بحت 
من هذا الفلز. ما هي الكتلة الذرية لهذا الفلز؟ ‏ “759 

NI 56 g/mol (Î) 


(ج) 0/101 112 )د( mol‏ 
(24) عند إمرار A‏ 5 لمدة 15 دقيقة. في محلول يحتوي على أيوانتات الفلز 1 (كتلت ة -51.9) 
ترسب © 0.808 من الفلز. ما هي الصيغة الكيميائية لأكسيد الفلز 1/[؟ و ّْ 

M203 (ب)‎ MO )( 

M20 )د(‎ MO» (ج)‎ 


(25) كمية الكهرباء اللازمة لاختزال جميع كاتيونات الهيدروجين الموجودة في 1701 2 من حمض 
الكبريتيك 12504 مقدرة بالفاراداي تساوي: 


() 1 (ب) 2 ج)4 (د) 8 


ع 


أسئلة امتحانات الأعوام السابقة 
امتحان مصر دور أول 2021 


1) من الخلية التي امامك: أي مما يلي يعد صحيحا؟ 
(أ) الخلية جلفانية ويزداد تركيز المحلول ۸ 
(ب) الخلية جلفانية ويزداد تركيز المحلول 5 
(ج) الخلية 3 ويقل تركيز المحلول .م 


(د) الخلية تحليلية ويقل تركيز المحلول 8 


(B) 


2H2 / 4H* // O2 /202- )ب(‎ 


9 
4) خلية جلفانية يعبر عنها بالرمز الاصطلاحي: [1]/ +012( // +2 


O2 // 2H* IH2 (€)‏ / 2077 ل 
)د( O2 / 202-// 212 /4H*‏ 2 ٌ 
E‏ ل 


إذا علمت أن: 1 
Fe(s) e*(aq) + 2e, +0.409 V‏ 
Nie), E = -0.23 V‏ + ر 
فان قيمة ۴" للخلية تساوي: 
() لا 1.639 
(ب) ۷ 0.936 
(ج) V‏ 0.396 
(د) ۷ 0.179 


5 عند وضع ساق من عنصر ۸ في محلول لأيونات العنصر 8 فإذا علمت ان تكافؤ العنصر 2 ثنائي 
وتكافؤ العنصر 8 أحادي فأي مما يلي صحيح؟ 

(أ) عدد مولات ۸ الذائبة ضعف عدد مولات 8 المترسبة 

(ب) عدد مولات 8 الذائبة نصف عدد مولات 8 المترسبة 

(ج) عدد مولات A‏ الذائبة تساوي عدد مولات 8 المترسبة 

(د) عدد مو الذائبة ثلاثة أمثال عدد مولات 8 المترسبة 


و لكهربية اللاز ا ا 
لترسيبٌ 1 فأي 


(ب) من فار 

)ج( 58 يون من | 

(د) يفقد مول س 2 مول 
77 إذا علمت أن 0© . 


+ +82 هه روم 
م+:*8 حل رى8 
فاذا تكونت خلية جلفانية من العنصرين كا فأي مما يلي يعبر عن الرمز الا يأوقيمة 1رع؟ 

0 1 + /| 28+ /28, emf= 1.209 V )( 

)ب( emf= 1.4 V‏ ,خعهام // Û0 28+ 2B‏ 3 3 ب 

B*/ 2B // 2A/2A2*, emf= 0.896 )ج( لا‎ 

2A 1 2A2* Il B* IB, emf= 1.209 (د) لا‎ 

8) عند شحن مركم الرصاص يحدث كل مما يأتي ماعدا: 7 ف 
(أ) يزداد تركيز الحمض 5 
(ب) تقل كتلة الماء 
(ج) تقل قيمة 0114م 
(د) تقل قيمة ١م‏ 


موقع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمعى 


1( في التفاعل التالي: 
MnClIz(g) + 21200 + Cl2(g)‏ حج MnOxs) + 4HCl(aq)‏ 
فإن التغيرات الحادثة هي: 
Mn4*/ Mn7*, Cl2/ 261 (i)‏ 
)ب( Mn**/ Mn?*, 2CPACIz‏ 
)ج( n“ 201i Cl2‏ 1 : 
(د) (Î)‏ 261 /دامب كمال /* 1 


2) في التفاعل الت ي الگادك ة ج ر 
" 


Ni7*(aq) + 2Ag°(s) جح‎ Ni“) + 5 
٠ إذا علمت ن‎ 
Ni NLS ددع‎ 0 3V Wy 


e +0 8‏ حج 2€ + 2AQ*(aq)‏ 
فأي الاختيارات التالية 


(أ) الخلية الكتروليتية» /1.031-+: 4 1 
(ب) الخلية جلفانية» 1.03۷ = 1714© 9 


(ج) الخلية جلفانية» 0.564۷ = emf‏ 2 ر 4 
(د) الخلية الكتروليتية» 0.564۷- = 1ع 59 کک 
3) إذا علمت أن: 


V‏ 24.67 عع 3e,‏ + وو)ةةامح نى0ام 
Cul s4 E = +0.34 V‏ ج مهم Cu*(a‏ 
فإن الرمز الاصطلاحي للخلية المكونة من هذين القطبين هو: 
AI°/ Al3* // Cu?* /Cu? )(‏ 
)ب( 2819 / +2813 // 3Cu’/ 3Cu?*‏ 
)ج( 2AI° / 2A1°* // 3Cu?*/ 3Cu®‏ 
)د( Cu2*/ Cu? // Al3*/AI®‏ 


موقع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمى 


4) في خلية الوقود فان هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل اثناء تشغيل الخلية: 


(أ) يحدث له أكسدة ويفقد 4 الكترونات. (ب) يحدث له أكسدة ويفقد 2 الكترون. 
(ج) لا يحدث له أكسدة ولا اختزال. (د) يحدث له اختزال ويكتسب 4 الكترونات. 


5 أي الاختيارات الآتية صحيحًا عند تفريغ بطارية الرصاص الحامضية؟ 
(أ) يزداد تركيز الحمض وتقل كثافته 


(ب) يقل:تركيز الحمض ونزداد كثافته 
رج( یز عاتم مادة الكانود من +4 7 +2 
(د) بتر الا مادة م 
6 في الخلية الترارقط بيهم أفحديد وأ و9 عبيت أن: 
XX‏ = مع Fe*(aq) + 2e,‏ جح Fe(s)‏ 
J‏ ا Eo=+0‏ م5 <- Sn*aq) + 2e‏ 
فأي مما يلي ” 


(أ) الحديد يعتبرٌأنوكوقيمة,4ه 
92 


UE 


أي الاختيارات الاتية تعبر عن حماية أنودية؟ 
(أ) العنصر / يطلى بالعنصر 2 بط بض 
(ج) العنصر /الا يطلى بالعنصر 2 (د) العنصر ۷ يطلى بالعنصر 
8) كمية الكهرباء بالفاراداي اللازمة لترسيب © 0.5 من الذهب على ميدالية معدنية بالتحليل الكهربي 
تبعا للمعادلة: ری)ںA‏ + 38 + روج)*113م تساوى: 
x 107 F ()‏ 2.53 (ب) ۴ 7.61 
(ج) X 10 F‏ 7.61 )د( F‏ 2.53 


امتحان مصر دور أول 2022 
1) كمية الكهرباء اللازمة لتصاعد 71023 1.204 جزئ من غاز الأكسجين عند التحليل الكهربي 
للماء المحمض هى 
F )(‏ 0.8 
(ب) ۴ 0.4 
)€( 


(د) e‏ 2 
2 × ثنائي بق العنصر ۷ أحادي التكافؤ في متسلسلة الجهود 
الكهربية فان الرمث الا 35 3 0 نة منهما هو: 


() 27 رخن 5 بر 
(ب)2۷ ,9 X/X‏ 
X2*/ * (e)‏ 1 27 و 


° الاي‎ 27+ // X | X2+ 0 


(ب) أيونات ون لجن في لي لق بحن ع قد 


(ج) أيونات الأكسجين في خلية الزئبق لا يحدث:لها أكسدة و 


السسيي N e‏ | 
4) إذا علمت ان جهود أقطاب بطارية جلفانية ثانوية هي 0 
لا 0.49 دمع Ni(OFH)2 + 20H:‏ ج NiOz2 + 2 e`‏ 


Fe(OH) 2e” —> Fe 2 57 ع٠م-‎ 0.88 V 
ولشحن هذه البطارية شحنا تاما يتم توصلها بمصدر كهربي قوته الدافعة تساوي:‎ 
2۷ )( 
1.37۷ (ب)‎ 
220۷ (ج)‎ 
1.3۷ (د)‎ 


موقع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمى 


5 إذا علمت ان جهد تأكسد عنصر ٠/‏ 0.409+ =× فان العنصر الذي يمكن استخدامه كحماية 
كاثودية للعنصر ()0) هو: 
(أ) عنصر جهد اختزاله القياسي 0.761- 
(ب) عنصر جهد أكسدته القياسي 1.03۷+ 
(ج) عنصر جهد اختزاله القياسي /0.1361- 
(د) ع أكسدته القياسي /0.741+ 
6) خلية E ê]‏ إذا علمت أن: 
8 -) وللفضة = (/ا 0.8 +) 
ر ني فيو الكلية؟ 


e 26 ب‎ 


Sia 
فأي مما يلي يعبر إعن 2 ال‎ 
,ر06‎ E = + 0.8 لا‎ )( 
g°«) + 2Ag*aa) + 2e 52 1.6۷ (ب)‎ 
e 5 2Ag°«), Eî = - 0.8 (ج)/ا‎ 
Ag") 3} 2A9". + + 58 ° = +1.6 )( 
2. f خلية مكونة من العنصري(۷,×) وقيمة‎ )7 
3 القياسي للعنصر × هو /#0.1361والإلكترونات تنتقل‎ 
: القياسي للعنصرلا يساوي‎ 

+0.8 7 )( 

(ب) ۷ 1.076+ ا 
(ج) لا 0.8- 

(د) ۷ 1.076- 


فآن جهد التأكسد 


موقع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمعى 


1) التفاعل الاتي يحدث في خلية كهروكيميائية 
Snçs) + 2Ag*aq) 2 SN*(aq) + 2680 )0(‏ 

فان التفاعل يمثل: 
(أ) خلية جلفانيةء وتنتقل الالكترونات من 280 الي *512 
: وليتية» وتنتقل الالكترونات من *502 الي 2.0 

تية» وتنتقل ue‏ من ٭ Ag‏ الي 51 
(د) خلية جلفانية:اوننئة لالكترؤناك من 8 الي *و۸ 
2) خلية جلفانية قطبيهاةقتن الكروم (1©] والذهبر(ںA)‏ إذا كان جهد أكسدة الكروم (/0.411+) 
وجهد اختزال الذهب O‏ فان قيمة ٠۴‏ وبثامزيها الاصطلاحي هما: 


28 V, Cr) / Crê“aa) ll Au®™* aql Au) )( 
01, “اناه‎ “ell Cre) Cr** )ب( روم‎ 
1ر‎ ©" 


06) /| Aus) / Au” (aq) (ج)‎ 


جهد الاختزال للعنصر V‏ 0.409-( ال ١‏ 
أي مما يلي يعبر عن هذه E‏ 

(أ) حماية انودية ويحدث الاختزال لأيونات الخصر ٠.)‏ 

(ب) حماية انودية ويحدث اختزال لأكسجين الهواء الرطب : 

(ج) حماية كاثودية ويحدث اختزال لأكسجين الهواء الرطب 

(د) حماية كاثودية ويحدث الاختزال لأيونات العنصر (70) 4 ف 
4) التفاعل الحادث عند أنود خلية جلفانية هو: 

Ag20«s) + Zn) > ZnO(s) + 2Ag«s) () 

Znçs) + 20H7(aq) 2 ZnO(s) +220 +26- (ب)‎ 

Ag20«s) + 2200 + 2e > 2Ag«s) +20H7(aq) (€) 

ZnOçs) +120 +2e7 > Znçs) + 20H 7a) (د)‎ 


موقع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمى 


5) اثناء شحن بطارية السيارة: 
(أ) تقل قيمة 1714© لبطارية السيارة ويزداد تركيز الحمض 
(ب) تزداد قيمة ٠"۴‏ لبطارية السيارة ويقل تركيز الحمض 
(ج) يوصل القطب السالب للمصدر الخارجي بقطب الرصاص 
(د) يوصل القطب الموجب للمصدر الخارجي بقطب الرصاص 

6 في خلية,دانيال عند استبدال نصف خلية الخارصين بنصف خلية الفضة:ء علمًا بأن جهود تأكسد كل من 
Ag ,Zn‏ : / 0.76+يج (2*)20 > ۷V‏ 0.8- = (و۸)°E»‏ أي مما يلي يعتبر صحيخا؟ 
(أ) تقل 106 جکر اتجاه شر ۹ 
(ب) تزداد ۴م ایر التبا 
(ج) تقل ٥۴‏ ويتغير اتجاه 
0 ولا.يتعير اتجاه 


7 عند امرار كميةاهن الكهرباء 3 50 ا كلوريد العنصر ()) ترسب 3.4 


9 من العنصر ( فا آلكتلةالمكافنة شا 
() 9 32.8 
(ب) 0 65.6 28 


(ج) 9 98.4 9 
(د) 0 196.9 

8) عند إضافة محلول ثانى كرومات البوتاسيوم فيكم 
الحديد [[» فان المعادلة الصحيحة المعبرة عن تفاعل ١‏ 


(ret + Cré07éq) + وبع 61 - و1411‎ + 2 + 7H20) (ب)‎ 


Feaq) + Cr207«aq) + 14HGaq) + Fecaq) + 2CFaq) + 71200 (€) 


6Fecaq) + Cr207aq) + 14Hiaq) + 6Fecaq) + 2Craq) + 7H20 (3) 


استرشادی 2023 
1 من المعادلة التالية: 
PbOz2«) + SOfcaq) + 4H(aq) + 2Hga)+ + Hg2Cl2g) + PbSO4«) + ZH200)‏ 
علمًا بأن (/ا 0.59 - = * و۸1 / ول ,۷ 1.69- = **ط۴ /*2ط۴)»ء فإن التفاعل السابق يُعتبر: 
(أ) غير تلقائي› لا 1.1 - = 6m‏ 
(ب) تلقانا: 1.1 = emf‏ 
(ج( و erf yy‏ 


(د) تلقائي› ۷ 2:28 = emf‏ ع 


٠ ِ 5 2 5‏ ا 2 
وطلاء جزء من التالثه بوا )Z‏ وتركت الراب حو ب ف 


(أ) الأولى گ(ب) الثالثة(ي- ˆ 0 

(ج) الثانية د) الرابعة 

3) أثناء تشغيل خلية الوقودء أي الاختيارات/الآ صحيحًا؟ 7 

(أ) يظل تركيز الإلكتروليت ثابت 59 4 X‏ 

(ب) يقل تركيز الإلكتروليت > 1 

(ج) تقل قيمة 14م للإلكتروليت 

(د) تزداد قيمة ۳م للإلكتروليت 4 

4) في الخلية الجلفانية الممثلة بالرمز الاصطلاحي الآتي: اف 


+2 : 
2A8) | 248<)‏ || روثلا | Nic)‏ 
أي التغيرات الآتية يزيد من زمن استمرار عمل الخلية؟ 
(أ) زيادة تركيز أيونات الفضة في نصف خلية الكاثود 


(ب) إنقاص تركيز أيونات النيكل في نصف خلية الآنود 


موقع الدكدور محمد رزق معام الكيمياء التعايمى 


(ج) إنقاص كتلة الآنود 
(د) زيادة كتلة الكاثود 
5) باستخدام جهود الأكسدة الموجودة في الجدول التالي: 


ELE TA 


خر اله لا 0.8 يتم توصيل الخلية التحليلية بخلية جلفانية مكونة من: 


: بالفلز اماد‎ Duo, A A 0 
500 بالفلز‎ e C, B )ب(‎ 


(ج) ۸ ,8 ويوصل 8 الفاز 


(د) ۸ ,© ويؤصل © بالفلز 
6 التفاعلآت التالثة تحدث في خلا جلفانيلة في الظرو 

م .0 Y2* » X2*+Y‏ + كر 
2 + 1/2 + +22 + ۷ 


5 


من التفاعلات السابقة تكون 


(أ) ۷ 1.1- 

(ب) ۷ 1.1 

(ج) لا 0.398 

(د) لا 0.398- N‏ 

67 عند إمرار كمية من الكهربية في خليتين متصلتين علي تحتوي الأو 3 


(50)8102 ترسب ن 8.28 من الرصاص بينما في الخلية الثانية حدث التفاعل الت 
XK‏ جر X** +f3e‏ 
احسب عدد المولات المتكونة من المادة *×X؟‏ )207 = (Pb‏ 


امتحان مصر دور أول 2023 
1) المعادلات التالية تعبر عن تفاعلى نصفي خلية كهربية: 
V‏ 0.898 +دمع 2Ni?*‏ ع 2Ni3* + 2e‏ 
2e ¬+ 000 = -0.402 ۷‏ + +002 
فإن تفاعل الأكسدة غير التلقائي في الخلية هو: 
() /04021+ دع 2e:‏ + لج »¬ Cd'‏ 
(ب) ۷ 8 ¥ 2Ni3* + 2ë;‏ ع 2Ni2*‏ 
(ج) ۷ 0.402- 0 3 + +002 
(د) ۷ 0.898+ : 2Ni3 s+ 2e 2Ni7*‏ 
2( و ai‏ جلفانيتين 9 1 


N 


إذا علمت أن كلاً من ۸» 8 ثنائج 
المكونة من العنصرين ۸ء © هو: 
(أ) رى38 اروى*382 /١‏ روم *263/ر)26 1 

)ب( 2C**aq/2C6)‏ اا وو *2هةارويهة 2 9 1 
3C7*(aq)l 30 )5( (€)‏ || وو)*28)5/283 
)د( رو 2 اروم *283 |// روو *362/) 36 
(3) في الخلية الجلفانية الموضحة بالرمز الإصطلاحي الآتي: 
E‏ // زوه)* 2112 /ر5 211 
عند إضافة قطرات من روج)1©1! إلى كل من نصفى الخلية فأي مما يلي يعد صحيحًا؟ 

(أ) يزداد تركيز أيونات روج)*2م 

(ب) تزداد قيمة ٠...۴‏ للخلية 

(ج) يقل زمن استهلاك البطارية. 

(د) يقل تركيز أيونات روو)*2112 


4) في بطارية الرصاص الحامضية تم تسجيل البيانات الآتية أثناء التفريغ: جهد الأنود = ۷ 0.36+ 
وجهد الكاثود = /ا 1.69+ وقراءة الهيدروميتر = 0/617 1» فإن تلك البطارية: 
(أ) كاملة الشحن والبطارية تنتج 17/014 12 
(ب) تحتاج لإعادة الشحن والبطارية تنتج /ا 2.05 بعد الشحن 
(ج) كاملة الشحن والخلية تنتج 7/0114 12 
(د) تحتاج لإجادة شحن والخلية تنتج 1/014 2.05 بعد الشحن 
5 جهود الإختزال القياسية للعنايهر × , لا , 2 كما في الجدول التالى: 


أي من الطلاءات التالية الأ كل لفل المطلي جندالخدش؛ 

(أ) طلاء العنظير ×ابالعنصر 2 1 

(ب) طلاء العنصل 2 بالعنصر ۷ . 
(ج) طلاء العنصر ل بالعنصر × 0 ر 
(د) طلاء العنصر × بالعغنصرٌ . 
6) جهد خلية مكونة من عنصر 
جهد خلية مكونة من عنصر × وعنصر ¥ 2.095 
عند وضع عنصر ۷ في محلول العنصر ‏ لاوت تفاعل 0 ّ 
فإن جهد الخلية المكونة من عنصر ۷ وقطب الهيرَوجين لق 1 > 


1.815 V 1:815 V 2.375 V -2.375 V 
عند إمرار كمية من الكهرباء في مصهور نيتريد الماغنسيؤم ترب ا على‎ )7 
]Ng 724, N = 14[ الكاثود فإن حجم غاز النيتروجين المتصاعد في 5785 عند الأنود' هو:‎ 
14.93 ١ )( 
22.4 (ب) ا‎ 
44.8 (ج) ا‎ 
33.6 (د) ا‎ 


امتحان مصر دور ثان 2023 
1) عنصر ()) غير نقي جهد اختزاله (/0.761-)» الخلية الجلفانية المستخدمة في تنقيته مكونة من 
عنصرين لا, 2 › جهد اختزالهما هو 
(أ) -0.402۷)Z) ›+0.0297)Y(‏ 
(ب) (0.23۷)۷-› (0.029۷)2+ 


-0.402۷)Z( ›-.0 8 )ج(‎ 

(د) (1/)77ا0:23-» (291/2 53 

2 في التفا nes) A8«) x»‏ د "صللا + qq‏ “288 
أي مما يلي يعبر ا ة الجلفانية والعامل المختزل فيها؟ 


(أ) () 4 Mn2 i 2Ag*(a‏ 0 وال مل المختزل هو :آلا 
(ب) () 9 2-0 اا 0 N‏ المختزل هو وA‏ 


Ag (5) (€)‏ / الاي // ر Mn‏ وا بالك هو Mn‏ 
(د) (aq aa 9 Î Mn? / Mn*(aa)‏ 2 0 مل التختزل التختزل هو Ag‏ 


3( التفاعل الآتي يحدث ذ 


إذا علمت أن جهد أكسدة Ni‏ = 0+ جهد 
(أ) التفاعل تلقائي» 0.17 - = 6ع N‏ 
(ب) التفاعل تلقائي» 0.17 + = 1171© 

(ج) التفاعل غير تلقائي» 0.17 - = 604 9 
(د) التفاعل غير تلقائي› 0.17 + = 0711© 
4) لديك خلية جلفانية أولية مكونة من قطبين (/) , (7) إذا 
[ ۷ 0.76 - = ۷ / *2/,]ء عند استبدال نصف الخلية (() با 
الظروف المناسبة. أي الاختيارات الآتية صحيحًا؟ 

(أ) يتغير اتجاه التيار الكهربي وتقل قيمة 1711© 

(ب) لا يتغير اتجاه التيار الكهربي وتقل قيمة 1711© 

(ج) يتغير اتجاه التيار الكهربي وتزداد قيمة 0071© 

(د) لا يتغير اتجاه التيار الكهربي وتزداد قيمة 1711© 


5) في بطارية السيارة القطب الذي يحدث عنده التفاعل التالي هو 
2e + 5057‏ + 45طم + PbSO,‏ 
(أ) الكاثود - أثناء التفريغ. 
(ب) الكاثود- أثناء الشحن 
(ج) الأنود - أثناء التفريغ. 


(د) ن ا الشحن 
6( 00 دلة التالية: 6 832 - 60 5 Bac)‏ 


C 
أي 0000 سماد زک رین من التآكل؟‎ 
تغطية الباريوم م - تغطية كاثوبية. م‎ (i) 


(ب) تغطية الباريوم بالكرو 02 


(ج) تغطية الكروم بالباريوم - تغطية كاثود 

(د) تغطية الكروربالباريوم - تغط 

7 عند إمرار كمية 2 به في ا S0‏ عد ا 44.8 من غاز الأكسجين» 
فإن كتلة الألومنيوم المتكونة :02 


(أ) 9 108 0 8 2 3 
(ج) 9 54 9 
(ج) 9 27 e:‏ 0 6 
(د) 9 72 ٍ 9 X‏ 
8) من الرمز الاصطلاحي للخلايا التالية: 
2H* (mol/L) / H2ÛRatm), emf = 2.4 V‏ رر X / X2*‏ 
X / X2* II 224/2, emf =‏ 
x xef Se: 1 f EV‏ 
فإن قيمة القوة الدافعة الكهربية للخلية المكونة من العنصرين (7) ,(2) والأنود هما: 
(أ) ۷ 1.2, (۷) آنود 
(ب) ۷ 1.2, (2) آنود 


(ج) ۷ 1.6, (۷) آنود 
(د) ۷ 2, (2) آنود 


مومع الدكدور محمد ررق معلم الكيمياء التعايمى 


نموذج إجابة الباب الرابع 


السؤال |2© الى 


٠ (N لاعس‎ 
26 


a 


